Dr. med. STANISŁAW WOJCIECH 


KACZYNSKI 


urodz. 23. IV. 1869, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 
zasnal w Panu dnia 14 kwietnia 1942 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim do grobowca rodzinnego nastąpi w piątek dnia 17 b. m. 
o godzinie 5 po południu, o czym zawiadamiają 


zona, córka, zięć i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 18 b. m. o godzinie 9'|, rano w kościele 00. Karmelitów na Piasku. 


zaktaoo „CONCORDIA“ 
maz JANA WOLNEGO 


Kraków. Di. Szezapanski 2. Teleton 10331 


